Dr. ADOLF GOLDBERG 


pensionirter k. k. Regimentsarzt 


Besitzer des goldenen Verdienstkreuzes u. der Eriegsmedaille 


ist im Lebensalter von 66 Jahren nach längerem Leiden am 23. Juni 1888 Nachts gestorben. 


— + — 


Die irdische Hülle des Verblichenen wird Montag am 25. Juni 1888 um 3 Uhr Nachmittags, aus der Wohnung 
Dietelsgasse Nr. 68 zur ewigen Ruhe bestattet. 


Druck v. Josef Fischer in Krakau. 


